
















BRUNSVIGA 13 RK 


Kapazität 10x8x13 

Rechenmaschine mit Zehner¬ 
übertragung, General¬ 
löschung u. Rückübertragung 

18 RK: Kapazität 10x8x18 

Capacity 10x8x13 

vi 

Calculator with tens 
transmission, general 
clearance and back transfer 

18 RK: Capacity 10x8x18 { 

Capacite 10 x 8x 13 

Capacidad 10x8x13 

Calculatrice 

Calculadora con arrastre de 

avec report des dizaines, 

decenas, borrador general 

effaqage general et transfert 

y dispositivo de transporle I 

18 RK: Capacite 10x8x18 

18 RK: Capacidad 10 x 8 x 18 








BRUNSVIGA in aller Welt 
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BRUNSVIGA 16 T 


Kapazität 10x8x16 

Tastenrechenmaschine 


Capacity 10x8x16 

Ten key calculator 


Capacite 10x8x16 

Calculatrice ä clavier reduit 


Capacidad 10x8x16 

Calculadora de teclado 
reducido 
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In tutto il mondo BRUNSVIGA 
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BRUNSVIGA 13 Z 


Kapazität 10x8x13 

Rechenmaschine 

mit Zehnerübertragung, 

mit Einstellkontrolle 

Capacity 10x8x13 

Calculator 

with tens transmission 
and check register 

Capacite 10x8x13 

Capacidad 10x8x13 

Calculatrice 

Calculadora 

avec report des dizaines 

con arrastre de decenas 

et viseur de pose 

y visibilidad de inscripciön 







Dans le monde entier BRUNSVIGA 
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BRUNSVIGA 20 


Kapazität 12x11 x 20 

Rechenmaschine 
mit Rückübertragung 
und Speichermöglichkeit 

Capacity 12x11 x 20 

Calculator 

with back transfer 

and storage device 

Capacite 12x11 x 20 

Capacidad 12x11 x20 

Calculatrice 

Calculadora 

avec transfert 

con dispcsitivo de transporte 

et accumulation 

y acumulaciön 
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in i7i k 






Throughout the World BRUNSVIGA 














































BRUNSVIGA 11 E 


Kapazität 7x6x11 

Capacity 7x6x11 

kleine halbautomatische 
Rechenmaschine 

compact semi-automatic 
calculator 

Capacite 7x6x11 

Capacidad 7x6x11 

petite calculatrice 
semi-automatique 

pequena calculadora 
semi-automdtica 
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BRUNSVIGA 13 B 


Kapazität 10x8x13 

Rechenmaschine 

mit Zehnerübertragung 

und Hebellöschung 

m 

Capacity 10x8x13 

Low priced calculator 
with tens transmission 

Capacite 10x8x13 

Capacidad 10x8x13 

Calculatrice ä main 

Calculadora 

avec report des dizaines 

con arrastre de decenas 

et leviers deffaqage 

y palancas para borrar 
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BRUNSVIGA D 18 R 


Kapazität 

(10 + 10) x (8 + 8) x (18 + 18) 

Doppelmaschine 

für mathematische und 

geodätische Berechnungen 

D 13 R s Kapazität 

(10 + 10) x (8 + 8) x (13 + 13) 

Capacity 

(10 + 10) X (8 + 8) X (18 + 18) 

Twin calculator 
for survey and 
similar computations 

D 13 R : Capacity 

(10 + 10) x (8 + 8) x (13 + 13) 

• 

Capacite 

Capacidad 

(10 + 10) X (8 + 8) x (18 + 18) 

(10 + 10) X (8 -f 8) X (18 + 18) 

Calculatrice double 

Calculadora doble 

pour des calculs geodesiques 

para cdlculos matematicos 

et matttematiques 

y geod6sicos 

D 13 R : Capacite 

D 13 R : Capacidad 

(10 + 10) x (8 + 8) x (13 + 13) 

(10 + 10) x (8 + 8) x (13 x 13) 






Por todo el mundo BRUNSVIGA 




















































BRUNSVIGA 183 


Kapazität 

(10 + 10 + 10) X (8 + 8) X (18 + 18) 

Spezial-Rechenmaschine 
für Koordinaten- 
Transformationen etc. 


Capacite 

(10 + 10 + 10) X (8 + 8) X (18 + 18) 

Calculatrice speciale 
pour la transformation 
des coordonnees etc. 


Capacity 

(10 + 10 + 10) X (8 + 8) X (18 + 18) 

Special calculator 
for correlation of grid 
co-ordinates etc. 


Capacidad 

(10 + 10 + 10) X (8 + 8) X (18 4- 18) 

Calculadora especial 
para la transformaciön 
de coordinadas etc. 
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ERUNSVIGA G 89 


Kapazität 8/9 

Capacity 8/9 

Addier- und Saldiermaschine 
mit Handantrieb 

Hand operated 

adding and listing machine 

with credit balance 

Capacite 8/9 

Capacidad 8/9 

Additionneuse ä main 
avec solde negatif 

Sumadora manual 
con saldo negativo 
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BRUNSVIGA PELO MUNDO INTEIRO 








































































































BRUNSVIGA G 111 E 


Kapazität 8/9- 10/11 

Elektrische Addier- und 
Saldiermaschine mit 
zusätzlichem Handantrieb 

Capacity 8/9 10/11 

Electric adding and listing 
machine with credit balance 
and optional hand Operation 

Capacite 8/9 - 10/11 

Capacidad 8/9 10/11 

Additionneuse electrique 

Sumadora electrica con 

avec solde negatif et 

saldo negativo y 

fonctionnement ä main 

dispositivo suplementario 

supplementaire 

de accionamiento manual 




All over the world BRUNSVIGA 











































BRUNSVIGA G 1114 E 


Kapazität 10/11 

Elektrische Addier- und 
Saldiermaschine für Sterling- 
Währung, mit zusätzlichem 
Handantrieb 


Capacite 10/11 

Additionneuse electrique 
pour £stg. avec solde negatif 
et fonctionnement ä main 
supplementaire 


Capacity 10/11 

Electric adding and listing 
machine for Sterling currency 
with credit balance and 
optional hand Operation 


Capacidad 10/11 

Sumadoras electricas para £ 
con saldo negativo y 
dispositivo suplementario 
de accionamiento manual 
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Dünyanin her tarafinda BRUNSVIGA 



















































BRUNSVIGA G 1000 E 


Kapazität 9/10 

Elektrische Addier- und 
Saldiermaschine mit 
zusätzlichem Handantrieb 


Capacite 9/10 

Additionneuse electrique 
avec solde negatif et 
fonctionnement ä main 
supplementaire 


Capacity 9/10 

Electric adding and listing 
machine with credit balance 
and optional hand Operation 


Capacidad 9/10 

Sumadora electrica 
con saldo negativo y 
dispositivo suplementario 
de accionamiento manual 
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BRUNSVIBh 

MASCHINENWERKE AG. 

Braunschweig • Westdeutschland 


Fordern Sie eine praktische Vorführung. 


Please ask for a demonstration without 

Obligation. 


Demandez un essai sans engagement. 


Pida una demostraciön sin compromiso. 



4194 / 900/1155 


Modifications reserved 


Printed in Germany 




























